is. Władysław balus 


Proboszcz i Dziekan Czeinichowski, Radca Kurii Metr. politalnej. 


urodzony 1. J. 1882 r. w Sułkowicach, zmarł po 30 latach duszpasterzowania 
w Czernichowie, dnia 16 września 1952 r. 


Importacja do kościoła odbędzie się w czwartek dnia 18 b. m. o godzinie 4 po południu 


Msza św. pogrzebowa i eksportacja nastąpi w piątek o godzinie 10-tej rano. O udział w oddaniu ostatniej 
posługi proszą Przewielebnych Księży, Krewnych, parafian i wiernych 


Księża Wikariusze. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY ¡ PRACOW. POGRZEBOWYCH arnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
ZAKLAD Nr 1 zo. u. 1686 - 16. 9. 52 - M-3-22795 - 35 B! pism., VII ki, 70 gr. 
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